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PHONOLA RADIO - Mod. 599 - Medio da 52® a 72® kc e do <HJ0 a 165® kc; cone da 6 a 8,1 Me e da 7,9 a 18,1 Me. MF a 41® kc 

Consume 3® W, Potenza 1,2 W. 





























































































































